Ughdarras lonadail: Inbhir Chluaidh 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 21,980 9,855 1,372 130 33,337 
1981 19,631 11,531 2,366 342 33,870 
1991 19,026 12,786 3,643 560 36,015 





